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des diverses combinaisons qu'ils comportent n'offre plus aujour-
d'hui qu'un mediocre inte're't, au point de vue special de I'e'clairage
maritime, comrne ils ont longuement occupe' la Commission des
phares, et particulierement Augustin Fresnel, qui en a fait le sujet
de plusieurs Notes que nous avons reproduites, nous croyons de-
voir entrer, a cet e'gard, dans quelques explications, auxquelles il
pourra nous suffire ulte'rieurement de renvoyer le lecteur.

La proprie'te' dont jouissent les miroirs paraboliques ordinaires,
de reWcbir parallelement a leur axe les rayons e'mane's du centre
focal, les rend beaucoup plus propres a $tre employes, comme
elements d'un appareil tournant, pour projeter sur 1'horizon une
succession dVc/afe alternant avec des dclipses, qu'& servir a la com-
position d'un appareil hfeujixe, qui devrait distribuer uniforme'-
ment sa lumiere dans tous les azimuts.

32.   II est de plus a observer que la divergence horizontale,
qui est la premiere condition du programme des appareils a feu"
fixe, est ne'cessaire jusqu'a un certain degr<3 dans les appareils
tournants. 11 ne sulfit pas, en effet, que ces derniers projettent sur
1'horizon des faisceaux lumineux d'un vif ^clat; il faut encore que
chaque apparition de lumiere ait assez de dure'e pour que le na~
vigateur puisse relever la direction dans laquelle il apercjoit le feu.

33.   C'e'tait sans doute pour satisfaire a cette derniere condi-
tion que le diamelre des lampes des grands r^flecteurs du phare
de Gordouan avait ^ port^ a 35 millimetres; mais le courant
d'air int^rieur, cfkns de teiles proportions, ne pouvait produire
qu'une combustion trop incomplete de Fhuilc vaporisde, en sorte
que les flammes demeuraient constammentrougedtres et fumeuses.

Le diametre de Fouverture du grand re'flecteur de Lenoir, qui
fut mis en experience, ^tait de 837mtn,5, et sa profondeur, de
331 millimetres. II avait e'te' execute', comme nous 1'avons dit, en
cuivre fondu, puis r^pare' au tour et argente' ^ plusieurs feuilles.n Le Goat de Saint-Haouen, afin
